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E 養食器洗いを燥機 


家庭用•据置タイプ (3 人用） 

取扱説明書 

保証書別添付 

据付説明付 


形名 


デ-ィー 

EW-DE1 



このたびは、兰菱食器洗い乾燥機 「 EW - DEl 」 をお買い上げいたださまして、誠にありがとラございます。 

-ご使用前に、おずこの『取扱説明書』をお読みください。 

※特に r 安全のために必ずお守りください」 （ P 4 〜 P 己）の内容をお認いただき、安全にお使いください。 

-『保罰書』は、 r 販売店名、購入曰等」の記入を確認のラえ、販売店か旦お受取りください。 

-『取扱説明書』と『保証書』は、必要なとさに確認いただけるよラに、身近な場所で大切にイ呆管してください。 
-この商品は、家庭での使用を基準にしたちのです。業務用でのご使用は避けてください。 

-この商品は日本国内専用で、外国では使用でさません。また、アフターサービスもでをません。 

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. 
No servicing is available outside of Japan. 

-凍結の恐れびある場所(室温び巳け下)へは設置しないで < ださい。 










































統をのしくみ 


用語について 

参洗ミき水：1回の運転で「洗い」、「すすざ」に使用する水 
•を水：水道栓から本体に水を入れる動作 

運おの流れ 


運転開始後約10分か5約3日分間は運転音がしませんび、 
異常ではありません。（加熱中） 



電源を入れ注水する 


• 電源を入れる（電源を r 入」にする） 

• 必要な量をミま水してください。 

※満水になると、ランプとブザーでお知らせします。 




•::コース を選択し スタート する， • 

•コースを選択し、「スタート」を巧す。 

※洗ミき水を最適な温度に加熱します。 

《加熱中は運転音がしません。 



洗ミきする 


• 加熱した洗ミき水(お湯)を庫内に供給し、洗ミきを開始 
します。 

※コース によって、洗ミき水の加熱、洗い、すすざの時 
間は異なります。（質「運転時間の目安」 P 24) 


短い時間で洗うためには 


A 

♦注水時にあ5かじめ40で前後のお湯を入れる 

[スタート]を巧してからの加熱時間び短縮されるため、洗い上がりまでの時間が短くなります。 


2 




































































































































ぺージ 


食器を入れる . 19 

入れかたのコツ . 19 

食器の入れかた手順 . 20 

かごの調節 . 21 

運おする . 22 

運転時間の目を . 24 

ブヴー音の鳴りかた . 24 

お手入れ . 2己 

あとしまつ . 吕已 

月に1回程度のお手入れ . 26 

故障かな？と思った5 . 27 

異常ではありません . 27 

こんなとさは . 28 

こんな表示び出た5 . 29 

アフターヴービス . 30 

修理窓 □. 30 

ご相談窓 □. 31 

仕様 . 裏表紙 


操作部用 r 点字シール」を、ご用意しています。 

ご希望の方は、下記にご連絡ください。 

干3白 9- 129已埼玉県深谷市ル前田1 728-1 

兰菱電機ホーム機器食洗機技術グループ 
TEL 048(己 84) 1231代表 

■ご連絡対応平日9 ： 00 ~17 : 00 

上記む列の時間は受付のみ巧能です。 

V_ 
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薄^コンパクト 

設置奥行き 34 cm のスリムタイプ。 
設置場所が広がりまず。 


除窗"ちでをて衛生的 

手洗いより高温で処理しますので、衛生的でず。 


除菌について： 

• 試験依頼先：（財）日本食品分析センター 
• 試験成績書発行番号：第20 日日 21 日 02-001 
• 試験方法：寒天平板培養法 
• 除菌の方法：加熱高温水洗浄方式 


分岐水を工事不要 

すぐに使える、蛇□ミち水方式。 

(蛇□の高さ、長さをご確認ください。） 

※分岐水栓に接続して使用ずることはできません。 
@P12 


安全のために必ずお守りください... 
ご使用前に知っていただきたいこと 

ドアの開閉について . 

各部のなまえと扱いかた…. 

付属品の確認 . 

据付けかた . 

操作部のなまえとはた5さ 
食器を入れる前に . 

入れてはいけないをの . 

運お前の点検 . 

電源を入れ、ま水する . 

残さいフィルターを確認する 
前処理をする . 


ご使用前に 食器のセット 使いかた 困ったとき 


4778914666788 








































警告-注意事項 
禁止事項 
指示を守る 
アース 線接続 
プラグを抜く 


■誤った取り扱いをしたときに生じるを険とその程度を、 ■図記号の意巧は巧のとおりです。 

巧の表示で区分して説明しています。 

誤った取り扱いをしたとさに、 

死亡や重傷などに結びつく巧能 
性があるちの 


誤つた取り扱いをしたときに、 
傷害または家屋 • 家財などの損害 
に結びつくちの 


〔 A 迁局 



A 警告 


分解•修理•改造はしない 



分解禁止 


傷んだ電源コード-プ ラに^ 
グや差込みのゆるいコン 
セントは使わない 

• 感電•ショート-発义の原因。 



0 


使用禁止 


アースを確実に取り付ける 


•故障•漏電のとさに 
感電の原因。 


画] 


甲 


e 


アース線接続 


水につけたり、水をかけたりしない 



水:かけ禁止 


定格1己 A む上-交流10 0 V のコンセントを単 
独で使い、付属の漏電保護プラグを取り付ける 


お子さまなど、取り扱いに不慣れな方には使 


• 故障•漏電のときに感電の原因。 

• lOCDV な列では、义災•感電の原因。 
• 化の器具と併用すると、分岐コンセ 
ント部び異常発熱して発义の原因。 


漏電保護プラグを取り付ける^ @ P 13 



〇 

漏電保護プラ 
グ取り付け 



0 


禁止 


運お中ゃ運輯終了後30分間は絶対に庫內ゃ 
給水アタツチメントに触もない 

• やけどの原因。 




電源コード、電源プラグ、漏電保護プラグを 
傷つけない 


接触禁止 


• 重い物をのせたり、無 
理に曲げたり、引つ 
張ったり、加工したり 
すると、破損して感 
電•発义の原因。 



0 


傷つけ禁止 


本体の天面に物を 
置かない 

•落下により、けがを 
する恐れがあります。 



0 


禁止 


めれた手で漏電保護プラグ、電源プラグの抜 
き差しはしない 

• 感電の原因。 



めれ手禁止 
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A 警告 


食器の取り出し•残さいフィルター等の掃除•お運車5中、本体を動かしたり衝撃をちえない 
手入れは、運乾終了後30分む上過ぎてか!5行ラ 


• やけどの原因。 



〇 


30分待つ 


‘感電-漏電-ショートによる火災や水漏れの原因。 



0 


衝擊禁止 


义気ゃ揮発性の引义物は近づけない 
义のついた□ー ソク、蚊取り線香、煙草などの 
义気ゃベンジンなどの引义物を近づけない 

• 変お-义がの原因。 


食器洗浄むがの用途に使わない 


义が-故廣の原因。 





火気禁止 



0 


禁止 


事故防止のため、異 
常びある場合はすぐ 
に電源プラグを漏電 
保護プラグごと巧く 

• 感電-漏電•ショート 
などによる火災の原因。 



漏電保護プラグ•電源プラグの刃および刃の取り 
付け面のほこりをとる 

• 火災-故障の原因。 


プラグを抜く 



〇 


ほこりをとる 


排気□付近に近づかない 

• 湯気*温風によりやけどの原因。 


排気口' 


A 注意 



禁止 


運乾中は、ドアを開けない 

• 高温の湯気が出てやけどの原因。 
洗浄水が高温に 
なっており、手を 
触れるとやけどを 
することがありま 
す。 



禁止 


電源プラグを漏電保護プラグごと持って巧く 

•電源コードを持って引 
さ振くと、断線して感 
電 .シヨ—卜. 発火の 
原因。 



長期間使わないときは、電源プラグを漏電保護 
プラグごとコンセントより抜く 

•絶縁劣化による感電や漏 
電火災の原因。 


プラグを持つ 



プラグを巧く 


ご使用：！刖に ま全のために必ずお守りください 


已 






























































A 注意 


ドアに手をはさまない 


食器洗い乾燥機専用洗剤 lil 外は絶対に使わない 



排水は高温になるので触5ない 



手をはさ 
まない 


•一般の台所用洗剤では泡が異常に発生し、水漏れや感電 • 
電気部品の故障の原因になります。 

《漂白剤は使えません。（腐食、故障の原因） 



0 

禁止 


使用洗剤についてのお願い@ P 1 巨 

本体にお湯をま水ずる場合、4已でむ上のお湯 


• やけどの原因。 



開いた本体に強い力を加えない 


はを水しない 



ガスコン□などの熱源からは1已 cm む上離す 



排気□、通気口はふさびない 广 

• 乾燥仕上がりが悪くなったり、 

故障の原因になります。 X 

\ 

a 


2 

夕 

\ 

下記の場合は食器洗い乾燥機専用洗剤を入れ 
て r 標準」コ ー スで空運き 5 してください 

• においの発生をおさえます。 

■初めてお使いになるとさ 
■ 長期間使用しなかったとさ 
《長期間とはおおよそ1ヶ月間です。 

《 専用洗剤は本体付属の計■スプーンで10 巨 入れてくださし、。 

凍結の恐れのある場所(室温〇でむ下)へは設 
置しないでください 

を季ご巧用にな6ないお客様へ(寒;を化の別 S など） 

• 万一凍結してそのまま放置されると、故障の恐れびあります。 

• 凍結した状態では運転でさません。 

蒸気び当たって結露しやすい場所には設置し 
ない 

つり戸棚など 


巨 
























































開ける 

ドア開ボタンを押ずと上ドア•下ドアが開きまず。 



上ドア 


下ドア 



A 注意 


ドアを開けるとさは、ドアの開さにを意。 
参上ドアがせり上がり、下ドアが前に開くの 
で、付近のちのに当たる恐れがあります。 


閉じる 

ドア開ボタン上部（矢印部：「閉じる」）を「カチッ」と音がずるまで押ず。 



A 注意 


確実に閉まっていないと動作しません。 
参ドアの左ちに□ック機構があり、片側しか 
閉まっていない場合があります。 

《ドアを閉め直してから、運転を開始して 
<ださい。 


ご使用：！刖に まをのために必ずお守りください/ご使用前に知つていたださたいこと 
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本体前面 本体背面 



庫内 
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給水アタッチメント 







































庫内に入っていまず。姻包材とともに取り出して、確認してください。 

(数量の記載のないちのは各1個） 



参アース線、給水□ナット、給水ロキャップは、あらかじめ本体に取り付けられています。 



ご使用：！刖に 各部のなまえと扱いかた 
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上かごのはずしかた 


/ 上かごを手前に引き出す。 

2 上かごち上の「レールはずれ防止 □ ック」をはずす。 
3 上かごを持ち上げ、ち側のレールか5はずす。 

4 上かごをち側にず5しなが5、左側のレールから 
はずす。 

(※取り付けは、逆の手順で行います。） 



かご(ステンレス） 

※かごをはずすときは、食器を取り除いてください。 
■ 上かご ■ 下かご 


レールは ずれ ル物入れ 

防止□ック 



上へ持ち上げる 



3 


ちへずらす 



4 
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上かごを手前に引き出す 












































































I 設置場所と設置方向を決める 

設置場所を決める 


下記寸法む上離して設置してください。 

また排気□はふさびないでください。消防法の離隔 
距離は、义災予防の最低寸法です。爲裏表紙 



A 警告 


定格1已 A じ(上•交流10 0 V のコンセントを 
単独で使い、付属の漏電保護プラグを取り 
付ける。 

参タコ足配線はしない。 


• ガスコン□などの熱源からは1已 cm じ(上離し、油がとび 
ちる場所は避ける。（乂災-変形の恐れ） 

• しっかりした水平な場所に設置する。 

傾いた場所では正しく動作しないことがあります。 

《傾いている場合は、付属のスぺーサー(2個)を取り付 
け調整してください。 @ P 2 日 
• 凍結の恐れのある場所(室温0 ° C 似下)や、直射日光のあ 
たる場所への設置は避ける。 


A 警告 


万一の感電防止のため、アースは必ず取り付ける。 
アース端子付さコンセントびある場台 

• アース線の先端の皮をむいて、 

アース端子に確実に固定する。 



-アース端子 
- アース線 

アース端子付さコンセントびない場台 

お買上げの販売店にアースエ事 （ D 種接地工事）を 
ご相談ください。 

アースエ事は r 電気工事±」の資格が必要です。 
•ガス管、水道管、避雷針、電話線のアース線には 
接続しないでください。 

感電■爆発•引火の原因。 


設置方向を決める (給水アタッチメントは左ちどち5でも取り付けできまず） 


本体正面が蛇□方向の場を （図はち側に取り付けた 

場合。左側にも取り付け巧) 


攘:1肢 




す 




こ 



本体側面が蛇□ち向の場合 （図はも側に取り付けた 

場合。左側にも取り付け巧) 


0000 


す 


担 
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ご使用：！刖に 各部のなまえと扱いかた/据付けかた 



























































































日 排水 ホースを 取り付ける 


排水ホースの取り付け 


排水ホース差込口をま 
わして、 ホースを つな 
ぐ向さにあわせる 

(排水ホースに水を付けると 
取り付けやすくな0ます。） 
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排水ホース差込□の根 
元まで確実に差し込み、 
ホースクランプ(留め金 
具)で固定する 



排水ホースのセット 




排水ホースび巧れ巧び5ないよラにする。 

• 排水ホースが長すぎる場合はカットする。 

• 本体や他のもので踏みつけないよラにする。（排水不良の原因) 
• 排水ホースの先端は流しの中に入れ、吸盤でしっかり固定ずる。 
• が水ホースの途中を立ち上げるときは、已 cm じ(下にする。 
(立ち上げすぎはが水不良の原因） 


S 蛇□との距離を調節ずる 

• 蛇□のタイプまたは蛇□からの距離によっては、 
ミち水でさない場合があります。 


A 注意 

注水する場合 

• 4已でじ(上のお湯はミち水しない。 
(やけどの原因）_ 


72〜最大230 mm 



《裏表紙の目盛りを使って長さを調節してください。 
〈 L 字つざ手使用時寸法〉 



約40日 mm 


■ 別売品 

お買上げの販売店かお近<の 
兰菱電機製品取扱店でカタ □ 
グをご参照の上、お買ホめくだ 
さし、。 


■ ステンレス置台^ 

(幅已 2 cm X 奥行2日. 7 cm X 高さ1 cm :板厚 1 mm ) 

EW - D 2 蒂望ル売価格己，82己円(税 &) 

■ 切り替え式給水ホース （ Im ) 

EW - DH 1 蒂望ル売価巧4,200円(税込） 

※睡□の形状によっては、取り付け5れないことびあります。 
留 P 28 


■ 高さ調節脚 

《ステンレス置台 EW - □吕とあわせて 
ご晴入ください。 

EW - BS 19 (12 〜1日 cm ) 
希望ル売価格氏82已円(税込） 

EW -己 S 30 (19 〜 30 cm ) 
希望ル売価格己，82已円(税込） 
































































3 給水アタッチメントを取り付ける 

水漏れのないよう確実に接続してください。 

給水アタッチメントを組み立てる 

• 給水 □ (給水□ふた)を給水パイプに取り付けます。 


本体に給水アタッチメントを取り付ける 

• 給水アタッチメントの本体差込み側に水を付けてください。 
• 給水アタッチメントを取り付けてください。 

• 本体に給水アタッチメントをしっかりねじ込み取り付けま 
す。（ねじ込みが不充分だと、水漏れの原因） 

《給水アタッチメントを左側に取り付ける場合あらかじ 
め、給水□ナツトと給水ロキャップををち付けかえて 
<ださい。 



シールパッキンが外れないよ5に取り付けてください。 

給水□ナツト 給水アタ ツチ メント 



水を付けると取り付けやすくなります。 


L 字つぎ手を取り付けるとき 

《奥までしっかりと差込んでください。 

参本体正面が蛇口ち向の場合は給水アタッチメントに L 字つぎ手を取り付けます。 



給水□キャップ 


側面の保護 
力八’一をは 
ずす 


給水アタッチメント 
支えを取り付ける 



3 本体と L 字つぎ手、給水 
アタッチメントをつなぐ 


水を付けると取り付け 
やす < な0ます。 



給水 □ を給水アタッチメント支え 
の上にのせる 

《給水アタッチメントび水平になるよラに設置してください。（ねじ込みび不充分の場含、7长扁れの原因） 

《給水アタッチメントが取り付けられていない給水□に、必ず給水□キャップを取り付ける。 
(付け忘れは水漏れの原因） 

H 電源コードを接続ずる 

1 電源プラグを漏電保護プラグに取り付ける。 
3 漏電保護プラグをコンセントに接続ずる。 


♦ アースと漏電保護プラグを必ず取り付けてください。 
アースと漏電保護プラグのセツトで万一の感電事故を防 
止しまず。 

♦ 電源プラグを漏電保護プラグに差し込んだ状態で、コン 
セントに取り付けてください。 


•腸〜 

• 他のコンセントを差し込まないでください。（単独で使用) 
• 漏電保護プラグの使用にあたっては、同器具に付属してい 
る r 取扱説明書」、「ま全上のごを意」をよくお読みいただ 
さ、正しくお使いください。 

• 月に1回程度は、漏電保護プラグのテストボタンを巧して 
動作確認を行なってください。 



ご使用前に 据付けかた 
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操作部のなまえとはた 5 を 


くランプ表示について> 



コ-ス選択 大] 

• 3つの コース と乾燥、ドライキープの有無を選 
びます。 

参ボタンを巧すごとに切り誓わります。 


〇 


0-^0 


標準 高温除菌しっかり 


& 3回巧すと、つざのランプが点打 

►0 〇 -► 〇 〇 -► 〇 〇 - 

乾燥ドライキープ 乾'燥ドライキープ 乾燥ドライキープ 


《巧すごとに、点灯ずるランプが切り替わる 

9つの組み合わせか5、運おパターンを選べ 
ます。頃 = P 23 

《工場出荷時のコースは、標準コース-乾燥- 
ドライキープありで設定されています。 


-ス表示ランプ（緑） 


選択したコースを表示します。 
<^ P 23 r 運転コースの選びかた」 


コース, 


標準高温除菌しっかり 


— 〇 


CL€A 

COM 



■ドライキープとは 

洗ミき. 乾燥終了後、約日0分間送風間欠運転を行い、 
次のよラなはたらきをします。 

-乾燥終了後の食器や庫内の巧結露の防止 
-乾きを良くする 


細材£> 

■ ドライキープ運転中にドアを開けると運転 

び一時停止します。 _ 

運転を再開するとさは f 〇スミこ!： ） を巧 
してください。 


-時厚止 


く誤った操作をしたときのブザー音> 

•手順とは異なる操作をしたとさに「ピピッ」と 
短く2回鳴って、その操作を受け付けなかった 
ことをお知らせします。 


く運転終了 -高温排水ブザー音を消したいとき> 

參 （ コ-ス^を4秒間押す。 

(設定完了音が、ピーと鳴ります。） 


<例> 


ドアが開状態で卜三 jsi ) を押したとさ。 


-時停止中に f コ-ス)を巧したとき。 

(運転スタート後は、コース変更できません。） 


く再び運転終了 • 贏副眯ブザ-旨を ms したいとき> 

• もう一度、-ス）を4秒間巧す。 

(設定完了音が、ピーピピッと鳴ります。） 

《各設定は電源スイッチを切っても記憶しています。 
《ブザー音の鳴りかた @ P 24 
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電源は-トオフ) 



祝. 


.入 


参一時停止時に点滅します。 

ミち水/満水ランプ(緑） 

参電源を入れると点滅します。 

• 満水時に点灯します。 

《「ピーピピピッ」と3回鳴って、 
お知らせします。 

スタート/一時停止 


電源入/切 

電源を入れるときに巧します。 

運転終了時に電源は自動で切れます。 
(スタートせずに放置すると60分後に 
自動で切れます。） 

運転を取り消すとさに巧します。 


• 運転をスタートするときに巧します。 


^ ノ V グン/、つ ^ 

(緑ランプ点灯） 


参すぐに運転を開始しないとをに押します。 

•運転途中で、一時停止するとさに巧しま 
す。（運転途中でドアを開けたとさち一 


• を水後1スタンバィ)を巧すと、選択中のコースランプ 

時停止します。）（緑ランプ点滅） 


と加熱/保温ランプが点滅します。 

※一時停止の状態で放置すると、已分 


•洗ミき水を加熱、保温して120分待機します。 

ごとにブザー音が鳴り、30分経過す 
ると自動で電源が切れます。 


• 保温後120分じ(上経過してちい苗苗'^が巧 

参一時停止の状態から、再びスタートする 
、 ときに巧します。 ) 


されない場ちは自動で電源が切れます。質 P 23 

1 J 




操作部のなまえとはたらさ 


ご使用前に 


1已 



































カツトグラス•ク u スタルグラス 
♦白く濁ったり、割れたりします。 




銀製•洋銀製食器、アル S 製•銅製の 
なべや食器、鉄製のなべやフライパ 
ン、漆器、重箱、木製食器、金沼入食器 

♦変色したり、 

はがれたり 
します。 



耐熱 gcrciiTF の樹脂製のちの 
(温度表示のないちのち含む） 


•変おします。 



貢入食器(ひび割れ模様の食器)、 
ひびの入った食器 
♦変色したり、割れることがあります。 


曾 



喃乳びんの乳首などのルさくて袋 
状のちの 
♦変形します。 



洗えない食器 

びん、とっくりなどの食器 

• □のルさいものは中が洗 
えません。 



A 注意 

プラスチ'ソ ク製のスプーンや樹脂製容器のふたな 

ふさん、スポンジなど食器や調理器具似がのちの 

ど、かごから落ちそうな軽くてルさしパ薄い）もの 

は入れないでください。 

は入れないでください。 

• 洗ミき-乾燥でをません。 


使用洗剤についてのお願い 


■ 食器洗い乾燥機専用洗剤むがは 
絶巧に使用しないでください。 

一般の台所用洗剤では、泡が異常発 
生して正しく動作しません。 


■ 専用洗剤の追加購入について 

参お近<のスーパー等でお巧め<ださい。 

〔例〕「八イウォッシュジョイ」 

• 本製品には、専用洗剤として「八イウオッシュジョイ」 
を同捆しています。 


給水□ナツトと給水ロキャップがゆるんでいると水漏れの原因となります。毎回確認してくださし、。 



給水アタッチメント： 

• 給水□ナットびゆるんでい 
ないか 

《無理な力を加えない 

が水 ホー ス： 

• 立ち上がっていないか 
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2 給水□のフタを開ける 



• 水量びるいと水がはねることびあります。 

• 40で前後のお湯を入れると洗い上がりが早くなります。 
• 満水になるとブザーび鳴り、を水/満水ランプが点灯に 
変わります。 

(満水似上を水すると、排水ホースから水び出ます。） 

• 水道の蛇□を閉じてください。 



A 注意 


注水する場合 

• 4已で切上のお湯は注水しない。 
(やけどの原因） 

_ 

• 異物が入り込むのを防ぐため 
を水後は、必ずふたを閉めて 
ください。（蒸気び出ることが 
あります。） 

• 運転中は追加注水をしないで 
<ださい。 


A 警告 


参運転中は給水アタッチメント 
の温度が上びります。触れな 
いよラにしてください。 
(やけどの原因） 


ご使用前に 食器を入れる前に 


17 


























残さいフィルターび正しく取 
り付け5れているか確認する 

啄 P 2 己 

• 浮いてしすこり、ずれてし巧と残さいび本体内部に入り故障 
の原因となりまず。 



7 残さし、(食べ残しのくず)を 

きれいに取りのぞく 

巧れびひどいとさは 

2 あ5かじめ水ミ先いしたり、 
つけ置き洗いする 

• がんこな巧れち落ちやすくなります。 


_ A 迂局_ 

食器洗い乾燥機専用洗剤む外は絶対に使わない 
前処理で一般の台所用洗剤を使った場合は、食器 
をよ<すすいでからセツトする 
• 一般の台所用洗剤では泡が異常発生し、水漏れや感電- 
電気部品の故障の原因になります。 


'が於 



こすり落としてか5入れるか、手洗いしてください。 

(手洗し巧も落としにくいミちれは、そのまま入れてもきれいに洗えません。） 


こび D ついた 
茶しぶ 




♦茶わん蒸しの 
こび0つさ 


• □紅のミちれ 


I 飼の焼け焦げ 




• グラタンの焼けつさ 
• らちなどのねばり気 
の強いちの 

• フォークの間のご飯 
つぶ 


参ケチャップや卜 
マトジュースの 
巧れ 

《色うつりするこ 
とがあります。 
































標準的なセット例(約 3 人分) 



2己点 


大皿(直径2已 cm まで） . 3点 

中皿(直径 19 cm まで） . 2点 

ル皿(直径1 3 cm まで） . 己点 

茶わん . 3点 

吸物わん . 3点 

ル鉢 . d 点 

コップ(高さ1 1 cm まで） . 3点 

湯のみ(高さ1 1 cm まで） . 3点 J 

小物 . 各3点 

(はし、スプーン、フォーク） 

どんぶり（直径1 Scm まで） ....... 2点 

(同時に入る合計点数は減少します） 


•お使いの食器の形状によっては、所定の場所 
に入らない場をがあります。（無理に入れる 
と、かごの破損の原因） 

• 食器のセットのしかたや食器の形状により、 
ミちれが充分に落ちない場合があります。洗え 
ていない食器は正しくセットして洗い直して 
ください。 （^Pl 日〜 21 


•コツプなどは洗ミき水びたまらないように下向さにする 
♦食器び重ならないように間をあける 
参かごからはみ出さないよラにする 
♦食器は奥からセツトする 
♦食器を入れすざない 
• 軽い食器は水の勢いで流れないようにする 
♦洗を水びかかるような向きにセツトする 
♦食器の出し入れの際、他の食器に当りやすいのでを意する 
(食器のふち部の割れ） 


食器の向さ 

食器の向きは、巧れた面を^(矢印)の方向 
へ向け、洗ミき水が当たるよラにする 



ご使用前に 食器の セット 食器を入れる前に/食器を入れる 




















































※かごは手前に引き出して食器をセツトしまず。セツトび終りった日、かごを元の位置に戻してくださし、。 


7 下かごを引き出す 
小鉢、茶わんを入れる 



〇 はし•スプーン•フォーク等を入れる 

•はしは、ミちれたちを下向きに入れる。 

参スプーン-フオークは、巧れた方を上向さ 



4 中皿を入れる 



5 - 大 m を入れる 



P 上かごを引出す 

コップ、湯のみを入れる 


※高さ11 cm じ(下のちのをセツトしてください。 
※湯のみは、糸底部を奥側に向けてセツトしてください。 
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下かごに入れる食器の大きさや、上かごに入れるコップの高さによってかごを調節します。 

下かごに大きめの食器を入れる 



上かごの上の段にコップ棚をつけます。 

※上かごをはずして、下かごに大きめの食器などを入れることもできます。上かごのはずしかた 項' P 10 

悪し化ット例 く 食器ゃ調理器具が、 

かごか5はみ出した状態で 
ドアを閉じない> 

(入れかたのコツ質 P 19) 

-蒸気- 7火漏れの原因 
-本体、食器類の破損や変形 
の原因 



まちがってセットされていると、ドアが開まらなかったり、本体 • 食器類の破損の原因になります。 

フォークなどの先の鋭利なちのを出し入れするとさは、けがをしないよラを意してください。 

21 


く向きにミち意! > 

内側に向けてください 

V J 


<向きにミ主意! > 

下向をにしてください 

V_ ) 


く食器を入れ過ざない> 
洗い上びりび悪くなります 


くかごの底か5 
はみ出さない> 
ノズルの回転を止め、 
洗えません 


く重ねない> 

-洗えません 
-傷つく恐れびあります 


<上かごの下に 
大物食器やなべを 
ふせて置かない> 

上かごのちのが洗え 
ません 


く向きにま意! > 

内側に向けてください 
(洗ミき水のあたる方向に 
向ける） 


食器のセット 食器を入れる 




























































































2 


3 


4 






. コース 

標準高温除菌し 

〇 〇 

>かりま水/満水加舅 

DOC 

コース 内容/ステップ ►► . 

t / 保温洗いすすぎ乾燥ドライキ-プ 

0 0 0 0 

CLEAN 丫 

5侵 

尽）〇 

の■■六 


ここまでにすませてお < こと 

♦電源を入れる 場 P 17 ♦ミま水ず る啄 P 17 •食器を入れる 啄 P 1日〜21 


7 食器洗い乾燥機専用洗剤を入れる 


•下ドア内側の専用洗剤入れに入れてくださし、。 

C 食器洗い乾燥機専用洗剤の目ち） 


参標宰量-約已巨 

• ミち n のをいとき-約10呂 

• 食後時間がたつてから洗ラとさ-約10巨 


A 迂局 

食器洗い乾燥機専用洗剤切が 
は絶対に使わない 
• 一般の台所用洗剤ではミ包び 
異常発生し、水漏れや感 
電-電気部品の故障の原因 
になります。 


2 ドアを閉じる 


運転中(洗い•すすざ)にドアを 
開けると本体天面に水びたれ 
ふ:^ 〇 

__ f 


3 ©を巧して〕ースを選ぶ 



4 角苗) を巧ず(運転を開始します) 

電源は-附 

• 途中で運転を取り消すときは、 f ) を巧します。 

参ドアが開いたままい-富5;^を巧すと「ピピッ」と鳴って操作を 
受け付けません。ドアが閉じているか確認してください。 


5 食器を取り出ず 


• すぐに洗ミきしないとさは、 

^ 9 >/ツを巧します。 

咳 P 1 已、 P 23 


A 警告 


運転終了後30分切上過ぎてか 
5行ラ 

• やけどをする恐れびありま 
す。 
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運輯 コースの 選びかた 

くコースの目安> 

《運転時間はを水20で、 （） 内はを水40での場合の目まです。 

食後ずぐに洗ラとを 



r 標準」コ-ス 
r 標準/乾燥なし」コース 

r 局温除副コース 
「局温除国/乾燥なし」コース 


>運転時間約59分(約5□分） 
>運転時間約39分(約3□分） 

>運転時間約69分(約6□分） 
>運転時間約49分(約4□分） 


しつこいミちれや食後時間びたつてか5洗うとき 


r しっかり」コース 
r しっかり/乾燥なし」コース 


偕転時間約115分(約10巨分） 
>運転時間約55分(約4己分） 


くコースの選択> 




3 つのコースと 乾燥、ドライ キープの 有無を選びます。 
ボタンを押すごとに切り替わります。 


-► 〇 -► 〇 -► 〇 - 

標準 高温除菌しっかり 

& 3 回押すと、つざのランプが点巧 


>〇 〇今〇 〇今〇 〇 ■ 

乾'燥ドライ キープ 乾'燥ドライ キープ 乾燥ドライ キープ 

※押すごとに、点灯ずるランプが切り曽わる 


く9つの組み合わせか5、運転パターンを選べまず> 


標 準 


標 準 


標 準 


巧温除国 


局温除 困 


局温除困 


しっかり 


しっかり 


しっかり 


乾燥] [ H ■‘ライ キープ] 


乾燥 


乾燥][ドライキープ] 


乾燥 


乾燥][ドライキープ] 


乾燥 


■コース記憶 

電涵 I け抑 

参)を「入」にずると、前回使用したコースが表示されまず。 

切皇■入 

《電源を切ってち記憶しています。 

■ ドライキープを設定したとを 

参ドライキープは自動で已〇分間運転します。ドライキープ終 
了をは、ブザー音は鳴6ずに自動で切れます。 

※ドライキープ中はいつでち運転を終了でさますが、乾燥 
状態を良くするために最後まで運輯することをおすすめ 
しずす。 




スタンバイの設定 

7 P 17〜 P 22 の手順！〜3のあとに トノバィ) を巧す。 
2. 運転を開始ずるには、食器をセットしてから 


スタート 
一時厚止 


を巧す。 


• 運転をせずに加熱•保温後、120分待機します。120分！;!内に食器の追加等をして運転を開始してください。 
参120分経過してち運転が開始されない場合、自動で電源が切れます。 

星源|卜附 


• スタンバイを中止するときはを「切」にしてくださし、。 

扣皿■入 

運転中にドアを開いたとを 


已分毎に警報ブザーが鳴ります。ドアを開いたまま30分経過すると自動で電源が切れます。 


使いかた 運転する 
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ま水20で室温20で 


コース 

所要時間 

加熱 

洗い 

すすざ 
に刚 

乾燥 

ドライキープ 

標準 

(乾燥あり） 

約已曰分 

18分 

14分 

7分 

20分 

己0分 

局/皿除园 
(乾燥あり） 

約巨曰分 

20分 

21分 

8分 

20分 

巨0分 

しっかり 
(乾操あり） 

約11已分 

吕 4分 

23分 

8分 

巨0分 

巨0分 


ま水40で室温20で 


コース 

所要時間 

加熱 

洗い 

すすざ 
に刚 

乾燥 

ドライキープ 

標準 

(乾燥あり） 

約已〇分 

日分 

14分 

7分 

20分 

巨0分 

局細净园 

(乾燥あり） 

約巨0分 

11分 

21分 

8分 

20分 

巨0分 

しっかり 
(乾操あり） 

約106分 

1已分 

23分 

8分 

己0分 

巨0分 


《水温、室温などにより変わります。 

《各時間は、給水-排水、加熱時間を含んでいます。 

《所要時間に、ドライキープの時間は含まれていません。 

《各 コース ごとに、ドライ キープな し、乾燥-ドライ キープな しを選ぶことち巧能です。 (是 P23 「運転 コースの 選びかた」 
《注水温度び低い場合、加熱時間は約40分前後になることびありまず。 

• 洗ミき水の加熱中は、運転音びしませんび異常ではありません。 

• 運転中に注水した場合は、運転時間び長くなることがあります。 


•運転中、が水の前にお知らせします。 <ピー> 

参運転終了時にお知らせします。 

國 あり. I ドライキープ I ありづ乾燥工程のあと <ピーピーピー> 
底煽 あり. ドミイキープ I なし与 乾燥工程のあと <ピーピーピー> 
國 なし. I ドライキープ I なし与すすぎ工程のあと <ピーピーピー> 
《ドライキープ終了樹ま、ブザー音は鳴5ずに電源が自動で切れます。 
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残さいフイルターについて 


A 警告 





A 娜 


残さいフイルターは、使用後残さいびたまるため毎回掃除して 
<ださい。 

(目づまりして洗い上りが悪くなったり、においの原因になり 
ます。） 


残さいフィルターを取り出す 

• 下かごを手前に引くと取り出せます。 



2 残さいを捨てて洗う 

• ブラシ等でこすつてください。 



3 方向にま意して確実に 

セツトずる 

• 浮いていたり、ずれていると残さいが本体内部に 
入り故障の原因となります。 


庫内の巧れや結露び気になるとき 


使いかた運転する\お手入れ 


• 庫内に付いたミちれは、固く絞った巧でふき取ってください。 

•運転後結露が目立つとさは、ドアを開けて庫内を乾燥させるか、巧でふさ取ってください。 


2已 
























































必ず電源プラグを漏電保護プラグごとコンセントか 5 巧く。 

参金属タワシやナイ□ンタワシなどのかたいちの、および研磨材 
入り洗剤などでこす5ないでください。（傷の原因） 

参シンナー、ベンジン、クレンザー、アルコール、漂白剤などで 
ふかないでください。（変形の原因） 

参庫内や食器かごび白く変色するのは、水の成分によるもので 
す。クエン酸等でお手入れしてください。 


A 警告 


運転終了後30分な 
上過ざてか5行ラ 

参やけどをする恐れがあ 
ります。 

ソ 


本体表面 • 庫内 



ノズル 


よく絞った巧でふく 

庫内に巧れや残さいがあるとにおいの原因になります。 

参ドアパッキンは、巧れや残さいなどが付着するので、 
こまめにふいて<ださい。 

《ドアパッキンは強く弓 I っ張らないようにしてくださ 
し、。（水漏れの原因） 

• 庫内がミちれたら、食器を入れずに食器洗い乾燥機専用 
洗剤を本体付属の計量スプーンで1〇呂入れ、「標準」 
コース で運転してください。 

《庫内へ直接水を入れないでください。 

《お手入れをするとさ台所用洗剤は使わないでくだ 
さい。（故障の原因） 



スライダーノズル 


取りはずして水洗いする 

ノスレにミちれや残さし、などがつまると洗し、上がりが悪くな 
0ます。 

7 ノズルを指で持ち上げてはずす。 

2 . ノズルを 7 j < 洗いする。 

3 元どおりに取り付ける。 

参スライダーノズル、ノズルの順にのせてください。 
• 取り付け後、ノズルび手で軽く回ることを確認して 
ください。 

※取り付けを忘れると、洗ミきできません。 

(スライダーノズルち忘れずに取り付けてくださ 
い。） 
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げ況 

原因 

巧処方法 

洗 

し、 

上 

び 

0 

巧い上がりが悪い 
洗えていないもの 
がある 

参必要な量の専用洗剤が入っていない。 

参専用洗剤を入れ忘れている。 

参専用洗剤ながの洗剤を入れている。 

• 専用洗剤を入れる。 

臀 P 22 

参食器などがかごか5はみ出して、ノスレの 
回転を止めている。 

参食器を重ねて入れたり、セットの向をがま 
ちがっている。 

(水流がミちれた部分に当たっていない） 

• 食器の向さ、枚数を守って正しく入れる。 

曝 P 19 〜21 

• 焼けつき、焼け焦げ、こびりついたミちれの 
あるちのをそのまま入れている。 

• つけ置さ洗いずるか、こずり落としてか S 
入れる。留 P 18 

参残さいフィルターが目づまりしている。 

参ノズルが目づまりしている。 

•残さいフィルター、ノズルをお手入れず 
る。 P 2 已〜 P 2 色 

食器が黄色または 
薄黒く変色ずる 
食器に黒い筋びつく 

参水に含まれてしぶ鉄分や茶しぶなどが付着 
している。 

※ステンレスが陶器に当たると黒い筋がつく 
ことがあります。 

• ときどき食器をこずって手洗いする。 

• 茶しぶは洗いおけなどで漂白する。 

• 黒い筋が落ちにくいとさはクレンザーなど 
をつけ、こすり洗いする。 

ガラス食器び白く量る 
縛い水滴の跡な嗎る） 

参水に含まれるミネラル分が付着してし、る。 
(洗剤の洗い残しではありません。） 

• ときどさレモン汁や酢をつけて、手洗いす 

る。 

食器びかけたり、表 
面にヒビが出る 

※傷んだ食器を入れると洗ミき中に破損ずるこ 
とがありまず。 

※陶器は「貫入」という網目状の模様の浮き出 
たものがヒビに見えることがあります。 

• いずれち陶器類の特性です。食器洗い乾燥 
機を使用したことが原因ではありません。 

乾 

扇 

庫内（ドアの シール 
パッキン等)に水滴 
が巧る 

※季節によっては蒸気が結露し庫内の側面 
や、ドアの内側に水滴が残ることがありま 
す。 

• ドライキープ運転をするととちに、運輯終 
了後しば S くの間ドアを開けておく。 

《庫内に残る水滴が減ります。 

食器の糸底部や 
かごと接触してい 
る部分に水が巧る 

《食器のセットのしかたやお状によっては、 
運転終了後に水滴が若干残ることがありま 
す。 

♦ ふきんで水滴をふき取る。 

運 

転 

運転しない 

参ドアがしっか0と閉まっていない。 

参 (。端り がしっかりと押されなかった。 

• ドアをしっかり閉める。質 P 7 
•ド論 )の中央を巧す 

運転音がしない 

参洗ミき水を加熱している。（加熱中） 

《加熱ランプが点滅しています。 

• 洗ミき水の加熱中は運転音がしません。 

質 P 2 

運転時間が長い 

《運転時間は注水温度や室温によって変化し 
まず。 

• を水時40で前後のお湯を入れる。 

運転中にを量の蒸 
気が吹き出ず 

参乾燥時に庫内の蒸気をまとめて排出してい 
る。ほ f 気□、給水□、排水ホース） 

構造によるもので、異常ではありません。 

運車 5 中に排水ホー 
スより水が出る 

《洗ミき中など水流によって洗ミき水が出るこ 
とがあります。 

性能や機能に影響はありません。 

構造によるちのです。 

運転中にドア付近 
(外側）が結露して 
いる 

《運転中は、庫巧が高温になっているた 
め、室ミ届によっては結露ずることがあり 
ます。 

性能や機能に影響はありません。 

構造によるちのです。 


異常ではありません 


と思った ! D 


故障かな 


お手入れ 使、】かと 


困つたとさ 


故障かな？と思つたら 
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げ況 

原因 

対処方法 


残さいフィルターの下 
に水びたまっている。 

参異臭が出ないよラにきれいな水を保水して 
いるため。 

構造によるもので、異常ではありません。 


給水アタッチメントの 
給水□に巧水びたまる。 

《構造により、若干の水はたまります。 

• 長期間の使用により、水垢やちれが目立って 
きたら、取りはずして水洗いする。 

案 

庫内がにおラ 

• 庫内やノズル、残さいフィルターがミちれて 
いる 0 

• つぎの手順を行なラ。 

1お手入れをする。県 P 2 已〜2已 

2専用洗剤を10目;け U しっかり」コースで 
空運転する。 


運転中に本体や給 
かパイプに触ると 
電気を感じること 
がある 

• ノイズ防止のため制御回路に帯電していま 
ず。 

人体に影響はありません。 

& 運転中は、給水バイプに触6ないでください。 
• アースと漏電保護プラグを確実に取り付け 
る。贷 P 1 1、 P 13 


げ況 

巧処方法 

ドアが閉まらない 

• かごが奥までしっかりセットされているか、食器や小物がドアにはさまっていないか確認 
ずる0 

運転しない 

• 電源が r 入」になっているか確認する。 

• ドアが開いていないか確認する。 

《ドアが開いていた場合はしっかりと閉め、赢〇を巧して運転を再開してください。 

• 高温のお湯を入れていませんか。4已で未満のお湯を入れてください。留 P 17 

停電した 

• 電源を切る。 

《停電復帰後、電源を入れて注水か6やり直してください。 

本体が斜めに傾いている 
傾いているよラにみえる 

参本体の底部に付属史 

r スぺーサー」を取り付けて調節してください: 

3 

1 

蛇□の高さが合わない 

• 給水□か5やかん等でミち水する。（約已.已 L ) 

• 別売部品の r 切り替え式給水ホース」 （ EW - DH 1) を取り付ける。質 P 1 2 
《お買い上げの販売店か、お近くの兰菱電機製品取扱店でお買いホめください。 

(蛇□の形状によっては、取り付け S れないことがありまず。） 

が水時と終了時のお知 

5せブザーを消したい 

• トイを4砂間押す。留 P 14 
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次のようにランプが点滅しブザー音が鳴ったときは、次の説明内容を確認してください。 


状況（ランプの状態） 

原因 

対処方法 

. コース . 

異常注水 

• 電源を「切」にしてください。 

標準高溫除窗しっかり 

• r 洗い」や r すすざ」 

始めか5操作をやり直してください。 

〇 〇 ク、 

中に満水まで追加 


. コース内容/ステップ ►►. 

注水した 


ミ主水/満水加熱/瓶豆洗いすすぎ乾燥ドライキ-プ 



ク、 〇 〇 〇 〇 〇 



. コース . 

加熱異常 

♦電源を「切」にして 、おめから操 

標準高温除窗しっかり 

参加熱中に追加注水 

作をやり直してください。 

〇 〇 ク、 

した 

• 再度同じエラーを表示した場合 

.— 1—スホ巧/ス子、リブ ►►. 

• ヒーター断線 

電源を「切」にして、電源プラグを漏 

ま水/満水加熱/瓶豆洗いすすぎ乾燥ドライキープ 


電保護プラグごと抜いて、お近くの販 

〇 〇 ;•、〇 〇 〇 


売店又は修理窓□にご相談ください。 

. コース . 


• 修理び必要です。 

標準高温除菌しっかり 

温度上昇異常 

電源を「切」にして、電源プラグを漏 

〇 〇 '•、 

参規定温度 L ソ上に温 

電保護プラグごと抜いて、お近くの販 

. コース内容/ステップ ►►. 

度上昇した 

売店又は修理窓□にご相談ください。 

ミ主水/満水加熱/瓶届洗いすすぎ乾燥ドライキープ 



〇 〇 〇 ；•、〇 0 



. コ—ス . 


参修理び必要です。 

標準高溫除菌しっかり 

水位センサー異常 

電源を「切」にして、電源プラグを漏 

A 〇 〇 

• センサー異常 

電保護プラグごと巧いて、お近くの販 

. コース内容/ステップ ►►. 


売店又は修理窓□にご相談ください。 

を水/満水加熱/保温洗いすすぎ乾爆ドライキープ 



〇 〇 〇 〇 ' •、〇 



. コース . 


♦電源を「切」にして 、始めから揉 

標準高温除窗しっかり 

給湯異常 

作をやり直してください。 

〇 〇 ク、 

参規定時間内に給湯 

参再度同じエラーを表示した場合 

. コース内容/ステップ ►►. 

出来なかった 

電源を「切」にして、電源プラグを漏 

注水/満水加熱/保温洗いすすぎ乾燥ドライキ-プ 


電保護プラグごと抜いて、お近くの販 

〇 ,•、〇 〇 〇 〇 


売店又は修理窓□にご相談ください。 


♦ランプの点滅や状態び説明にないとき 



電源を「切」にして、電源プラグを漏電保護プラグ 
ごと抜いて、お近くの販売店又は修理窓□にご相談 
ください。 


加熱 ルームの 排水 

電源な-附 

C ) が r 入」の状態で 杉ンけう を約 4 秒間押す。 

の•-入 、■ ー ゾ 

% 「洗い」ランプと「ずずざ」ランプび点滅、排水を繰り返したあとに自動で電源び切れまず。 































アフタ"■サービス 


■保証書(別添付） 

•保証書は、必ず r お買上げ曰-販売店名」などの記入 
をお確かめのラえ、販売店からお受け取りください。 
内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 


-保証期間- 

お買上げ曰か日1年間です 

ただし、パッキン類は消耗品ですので、保証期間内でち有料 
とさせていただをます。 


■補修用性能部品の保有期間 

•当社は、この食器洗い乾燥機の補修用性能部品を製 
造な切り後、己年保有しています。 

•補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。 

■ ご不明な点や修理に関ずるご相談は 

•お買上げの販売店かお近くの「吉菱電機修理窓口 • 
ご相談窓口」（ち一覧表）にご相談ください。 

■修理を依頼されるときは 

♦ r 故障かな？と思った5」 （2 目ぺージ)にしたびって 
お調べください。 

•なお、不具合びあるときは、電源スイッチを切り、 
必ず電源プラグを漏電保護プラグごと巧いてから、 
お買上げの販売店にご連絡ください。 


■保証期間 中は 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 
保証書の規定にしたびって、販売店び修理させてい 
たださます。 

■ 保証期間が過ざているときは 

修理すれば使用でさる場合には、ご希望により修理 
させていたださます。 

■修理 料金は 

技術料十部品代 (+ 出張料)などで構成されています。 

♦ご連絡いた だきたい内容 

1. 品 名云菱食器洗い乾燥機 

2. 形 名 EW - DE 1 

3. お 買 上げ曰 年月日 

4. 故障の状況（でさるだけ具体的に） 


王養電機修理窓口-ご相談窓□のご案内 

(家電品） 


修理*取扱いの ご相談は 

まずお買上げの！®売店へ 

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ 
一 _ご依頼でをない場合は 

f 彦理のお問合わせは 


修理窓口 



し-ご祖 


■お問合せ窓口におけるお客様の個人情 
報のお取り扱いについて 

=菱電機株式会社は、お客様からご提供いたださまし 
た個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 

1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理-保守-工事お 
よび製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供い 
ただいた個人情報は、本目的並びに製品品質-ヴービ 
ス品質の改善-製品情報のお知らせに利用します。 

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の 
記録を残すことびあります。 

3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及 
び下記の場合を除さ、当社 LU 外の第=をに個人情報を 
提供-開示する事はありません。 

① 上記利用目的のために、弊社グループ会社-協力 
会社などに業務委託する場合。 

② 法令等の定める規定に基づ'く場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきまし 
た窓口にご連絡ください。 


修理窓口 電話受付： 3巨已曰24時間 


北海道地区 

札幌 （011) 890-7520 

化暢巿厚別区大を地ま 2-1-18 

姐 ill (0166) 26-5580 

化川市曜1条 8-1-4 

化見 （01 57》 25-7045 

か見市並木町 500-5 

創 I 路 （01 54》 24-1 355 

刹 I 路市喜多町 2-25 

帯広 （0155) 35-31 11 

帯広巿西15条南 14-1 

吉ル牧 (0144) 55-1114 

ち小牧巿明お新町 2-1-18 

小樽 （0134) 33-3380 

小樽市緑 2-28-22 

函館 （0138) 49-0345 

函館巿西枯梗町 589-57 


K0 己 B 
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修理窓口 電話受付： 3 已已日 24 日寺間 




ま化地区 


青森 （017) 773-8381 

青森巿大字野木字野お 37-184 

八 (0178) 28-8544 

A 戸巿大字長ち巧字下亀子る i 也 6-8 

盛岡 （019) 637-7454 

盛岡市羽場 13i 也割 30-11 

水ミ尺 （0197) 25-4511 

水お市卸町 2-3 

仙台 （022) 238-1773 

仙台巿を林区大和町 2-18-23 

気仙沼 (0226) 23-8485 

気仙沼市田中前 2-9-2 

石ま （0225) 95-91 11 

石を巿門脇字四番る化 16-268 

古 JI 1(0229) 24-3595 

古川巿ホ袋字大蓮 25-1 


が: 


田 (018) 865-4471 

秋田巿 A 橋兰和町 19-36 

手 （0182) 32-1785 

横手巿卸町 3-2 

館 （0186) 42-2781 

大館巿耕田 2-5-44 

あ （〇 2 3) 624-0018 

山お巿大野目 2-1-21 

岡 （0235) 24-6161 

鶴岡巿上烟町 5-4 

山 (024) 959-6543 

郡山巿喜义田町卸 1-76-1 

ま (0242) 27-4426 

さま若おホ天寧寺町 3-7 

助 (0244) 24-2842 

原町市桜井町 1-173 

し、わき （0246) 26-1822 

いわきホ小島町 1-2-2 


横 

大 

山 

鶴 

郡 

ム 

原 


関西-まミ毎*化陸*中国*四国地区 


大阪府-奈良県-和歌山県-兵庫県 
京都府-滋賀県-愛知県- S 重県-岐阜県 
長野県（飯田地区）•石川県•富山県 
福井県-広島県-山□県-島根県-鳥取県 
岡山県-香川県-徳島県-高知県-愛媛県 

フ□ントセンター関西 

大販巿北区大淀中 1-4-13 

函0120 -56-8634 

通常電話を号（携帯電話対応） 

(06) 6454-3901 

FAX 

(06) 6454-3900 

インターネット 

http://www.melsc.co.jp 


関東-甲信越地区 


東京都-神奈川県-千票県 

茨城県-埼玉県-栃木県-群馬県-山梨県 

長野県（飯田地区除く） • 新漏県-静岡県 

フ□ントセンター東京 

ま京都世田る区;せ尻 3-10-3 

函0120 - SG-SGSA 

通常電話番号（携帯電話対応） 

(03) 3424-1111 

FAY 

(03) 3424-1115 

インターネット 

http://www.melsc.co.jp 


九州地区 


福 


岡 （092) 412-5333 

枯岡巿博多区ま那巧 3-1-21 

北九州 (093) 653-1231 

北九州市 A 幡ま区昭和 2-5-25 

佐賀， 

义留米 （0942) 45-2661 

え留米市ま合りI新町 7-20 

唐津 （0955) 72-1337 

唐津巿東城内目-50 

長崎 （095) 834-1116 

長崎巿丸尾町 4-4 

佐巧保 （0956) 30-7740 

化世巧ホ木原町 155-1 


熊 


本 （096) 380-0211 

熊本ホ石原 1-10-35 

八代 （〇 965 ) 33 - 5173 

八巧ホ綠町 13-1 

分 (097) 558-8803 

大分市向原西 1-8-1 

崎 （0985) 56-4900 

宮崎市大字ホ江字飛江田150 -1 

岡 （0982) 21-3540 

延岡巿您領町 25-5 

鹿児島 （099) 260-2421 

鹿児島巿卽本町 7-17 

沖縄 （098) 898-3333 

宜お湾市大山 7-12-1 


大 

宮 

延 


ご相談窓 □ 


当社家電品の購入-取巧い方法-その他ご不明な点は 

兰菱電機お客さま相談センター 

干 154-0001 まを都世田を区池尻 3-10-3 


受付時間3巨己曰24時間 


■を国どこか5でちおかけいただけるフリーコール 

ほ 01 20-139-365 撫料） 

し、つちヴンキュー 36已日 

■通常電話番号（携帯電話対応） 03-3414-9655 
■FAX 03-3413-4049 


■ご相談巧応平 日9 : 00-19 ： 00 

±•日 •巧 9 : 00 〜 17 : 00 

上記 W かの時間は受付のみ巧能です。 


♦所在地、電話番号などについては変更になることびありまずので、あ5かじめご了承願います。 


K 0 己巨 


困つたとを アフタ—ヴービス 
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お 名 

電 比 

周波数 


消費電力 


待機時消費電力 
外お寸法 
電源コード 
質 量 

使用水量 
洗を方式 
すすざ方式 


収納容量 


EW - DE 1 
交流10 0 V 


已 OHz - 60 Hz 共用 


洗ミきモーター 

23 W 

加熱ヒーター 

1000 W 

最大消費電力 

1023 W 

0 W 


幅 400 mm X 奥行 340 mm x 高さ已〇 0 mm (本体) 


2.0 m _ 

約 14.5 kg (本体) _ 

約已.已 L 

回転ノズル暖射ち式 
ためすすざ2回(給排水2回) 
フアンによる強制が気乾燥 


約3人用2已点 
大皿3点 

中皿2点 

ル皿已点 


吸物わん3点 
湯のみ3点、 

茶わん3点 

ル鉢3点 

コップ3点 


ル物（はし、スプーン、フオーク各3点) 



消防法 

基準適合組込あ 

可燃物か5の離隔距離 ( cm ) 


上方 

ち方 

左ち 

後ち 

ち給水 

8 

10 

2 

1 

左給水 

8 

2 

10 

1 


この食器巧い乾操機は「消防法告示第一号（対象义気設備等及び义気器具等の離隔距離 
に関する基準)」に適合しております。建築物の可燃物等か5の離隔距離は表に掲げる値 L ソ 
上の距離をなってください。 



★長年ご使用の 熱、湿気、ホコ1」などの影響や、使用の度合いにより部品び劣化し、 

食器洗し''乾燥機の点検を！ 故障したり、時には安全せを損なって事故につなびること扫あります。 

の 

このよラな 
症状は 

ありませんか 

•電源コードやプラグが異常に熱い。 

•コゲ < さい臭いがする。 

•製品に触れるとビリビ U と電気を感じる。 

参水漏れする。 

•その他の異常、故障がある。 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため 
電源プラグを漏電保護 
フラグごと巧いてか 
ら、おず販売店にごホ目 
談ください。 


乂養電機株式会社 
乂^兰菱電機ホーム機器株式会社 

干 369-1 29已埼玉県深替市ル前田1 728-1 

ZT7 白 0Z011H01C 


〇 






















































